Abaixo, acesse aos capítulos de acordo com o tema descrito no índice e logo ao fina vc terá acesso ao exercício e a todo o material didático caso haja aqui e no site oficial:

0:26 - Iniciando a vídeo-aula
1:18 - Iniciando a segunda etapa da retirada dos parafusos laterais ao suporte dos botões anguladores;
1:46 - Identificando o local de supervisão do corpo rotatório a ser lubrificado anualmente (este local também serve de ladrão - igual ao tubo da cx d'água para excesso vulgarmente denominado "ladrão");
2:11 - A tentativa de retirada do 1o. parafuso de bronze e não de latão conforme vídeo "pegadinha";
4:18 - A tentativa de retirada do 2p. parafuso de bronze e não de latão conforme vídeo "pegadinha";
5:05 - Localizado um terceiro micro parafuso em aço;
5:48 - Retirado todos os parafusos, explicação semifinal desta etapa;
8:17 - Referências sobre a lista de ferramentas completa, algo bastante improvável;


Exercícios de fixação: https://forms.gle/MMJSq99AuabfY5Ub8

Não há material de apoio técnico.

INFORMAÇÕES DOS LINHS NOS OUTROS CANAIS:

CANAL 1 ( Só Desenhos e Filmes Antigos ) https://youtu.be/632LvGhRwv0
CANAL 2 ( Administração Hospitalar ) https://youtu.be/G_FTjhJWBH4
CANAL 3 ( ONG CPMA - Curso Únicos no Brasil ) https://youtu.be/m-xkUmdw_5s
CANAL 4 (ONG CPMA) https://youtu.be/P_oDe8b5YKI
CANAL 5 (Tecnologia e Informação) https://youtu.be/Wzam4gyx4pk
CANAL 6 (Techline) https://youtu.be/GUt8CHwE-ho